inżynier 


przeżywszy lat 70, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami zasnął w Panu dnia 4 maja Ig!I7 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w poniedziałek 
dnia 7-go b. m. o godzinie 5-tej po południu, na który to smutny obrzęd stroskana rodzina zaprasza 
Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we środę dnia 9-go b. m. o godzinie 8-mej rano w kościele parafialnym św. Floryana. 


dokład pogrzebowy „Śwacordia” Jana Wolnego w Krakowie, pl. Śzezepadski Ż. 


